DART AEROSPACE LTD Work Order: 
eee 
Description: EAPS P2 Engine Fitting Part Number: 


Rev: A 


Inspection Dwg: D4931 


INSPECTION SHEET 
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1-1/16-12 UN 2A 
M18 x 1.5 Thread 


Wire Size 0.55 


Wire Size 0.040 


Checked by: 


QC Inspector: 
—1 
Date: 


Rev | Date | 
14.08.27 
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